Mgr inż. Witold 


Bończa Rutkowski 


DŁUGOLETNI NADLEŚNICZY OZLP OLSZTYN 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADEK 


przeżywszy lat 57, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 18 lutego 1982 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we wtorek dnia 23 bm. o go- 
dzinie 12.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok na 


miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, CÓRKI, SYNOWIE, SYNOWA, WNUCZKI I RODZINĄ. 


